SITUA?IA HIDROLOGICA în 1 februarie 2017 Rauri: Debitele au fost în general sta?ionare Forma?iunile de ghea?a (ghea?a la maluri, naboi, pod de gheata) existente pe majoritatea râurilor din tara s-au men?inut fara modificari importante Predomina podurile de ghea?a pe râurile din majoritatea bazinelor hidrografice, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timi?, Bârzava, Cara?, Nera, Cerna, Arge? ?i Buzau, unde predomina ghea?a la maluri Pe unele sectoare de râu, datorita evolutiei ?i deplasarii formatiunilor de gheata, se înregistreaza variatii artificiale de niveluri si debite Curge naboi (zapada înghe?ata în albie) pe cursurile superioare ale Mure?ului ?i Bistritei Se men?in aglomerarile de gheturi formate anterior pe Somesul Mic - Salatiu, Some? - Rastoci ?i Bistrita - Frumosu Pe râul Bistrita, amonte de acumularea Izvoru Muntelui, aglomerarile de gheturi se manifesta pe o lungime totala de 12,9 km si grosimi ale gheturilor cuprinse între 0,20-4,50 m Debitele se situeaza în general la valori între 40-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 40% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrometrice: Iza, Crasna, Cri?uri, Moravi?a, Nera, Jijia, Bârlad, unii afluen?i ai Some?ului (Salau?a, Ili?ua, Lonea, Fize?, Lapu?) ?i Mure?ului (Niraj, Comlad, Iara, Vi?a, Domald, Seca?, Gâlda, Ampoi) Nivelurile pe râuri la sta?iile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE ATEN?IE Dunare: Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) în intervalul 31 01 2017 - 01 02 2017 a fost sta?ionar, având valoarea de 2400 m3/s, situându-se sub media multianuala a lunii februarie (5300 m3/s) În aval de Portile de Fier nivelurile (influentate de formatiunile de gheata) au fost în scadere pe sectoarele Gruia - Bechet si Oltenita - Galati, în crestere pe sectorul Corabia - Tr Magurele si relativ stationare pe sectoarele Zimnicea - Giurgiu si Isaccea - Tulcea Formatiunile de gheata s-au mentinut fara modificari importante In ultimele 24 de ore, nu s-au semnalat depasiri ale marimilor caracteristice de avertizare pe cursurile de apa Prognoza rauri Debitele vor fi în general sta?ionare, exceptând unele râuri mici din bazinele hidrografice Tur, Bega Veche, Bega, bazinele mijlocii ?i inferioare ale Crasnei, Barcaului, Cri?urilor, bazinele inferioare ale Mure?ului ?i Timi?ului, unde vor fi în cre?tere u?oara datorita precipita?iilor slabe prevazute, cedarii apei din stratul de zapada ?i diminuarii forma?iunilor de ghea?a Forma?iunile de ghea?a (ghea?a la maluri, naboi, predominant podul de gheata) existente pe majoritatea râurilor din ?ara se vor men?ine fara modificari importante, exceptând unele râuri din vestul, nord-vestul ?i nordul ?arii, unde vor fi în diminuare ?i restrângere Se vor men?ine aglomerarile de gheturi formate anterior pe Some?, Somesul Mic si Bistrita (amonte acumularea Izvoru Muntelui) Prognoza Dunare Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere u?oara (2300 m3/s ) În aval de Portile de Fier nivelurile (influentate de formatiunile de gheata) vor fi în general în scadere pe sectoarele Gruia - Tr Magurele ?i Braila - Isaccea si relativ stationare pe sectorul Zimnicea - Vadu Oii ?i la Tulcea Formatiunile de gheata vor fi în u?oara restrângere si diminuare 